JAN ARTUR ZAJAC 


emer. kierownik szkoły 
przeżywszy lat 73, po krótkich a ciężkich cierpieniach, zasnął w Panu dnia 9 grudnia 1948 r. 


z mków ZOFIA ZAJĄG 


żona emer. kierownika szkoły 
przeżywszy lat 53, po krótkich a ciężkich cierpieniach, zasnęła w Panu dnia 9 grudnia 1948 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi we wtorek 14 b. m. o godz. 3 po pol., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


córka i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w środę 15 b. m. o godz. 8 w kościele paraf. św. Stanisława Kostki w Dębnikach. 


Zakład pogrzebowy „WIECZNOŚĆ 
KAROLA WAGI Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul, Mikołajska 13 


KRAKÓW, UL. MIKOŁAJSKA 5 — TEL. 552-06 


